Inż. TOMASZ 


BONEK 


NAJDROŻSZY MĄŻ, OJCIEC I BRAT 


przeżywszy lat 61, zmarł tragicznie 28 lutego 1987 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy Zmarłym odprawione zostanie w piątek 6 marca br. o godz. 13.00 
w kaplicy cmentarnej w Batowicach, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego 


spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim bólu i smutku: 


ŻONA, CÓRKA, SYNOWIE, SYNOWA, SIOSTRA I RODZINA. 


